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■ report  contains  seismic  data  from 
System  (SDCS) , and  other  sources 
epicenter  information  from  seismic 

the  Special 
for  the  above 
observations 

Data 
event . 
is : 

"P"  Arrival 

Origin 

Time 

Latitude 

Longitude 

m.  M 

b s 

07:38:47.7 

07:38:50.5 

07:28:23 
07:28: 13 

5 5 N 
53  N 

168  E 
161  E 

5 . 7 N/A 

5.9  6.7 

magnitudes  be^e"3 ' N°RSAR'  th<?  ePicenter  l°“ticn  end 


5.7  6.7 


07:28:17.6  54. 5N  167. 3E 

All  SDCS  stations  were  operational  during  this  period. 

^?r^nrQri?d.Si9nalS  associated  with  this  event  were  recorded  at 
all  SDCS  stations,  LASA  and  NORSAR. 

LASrPGAt°RKSnpn?h^  'll™  r®COrded  at  ™l2yK-  CPSO,  HN-ME,  FN-WV,  and 

channels  J m WaS  ln°!)e«tive.  The  horizontal  LP 

channels  at  HN-ME  were  not  rotated  because  the  LP  transverse  channel 

knowin°PHratlVGb  At  CPSO  the  gain  of  the  LP  radial  channel  was  un- 
known.  Horizontal  channels  at  WH2YX  and  FN-WV  were  not  rotated  due 

19n?1^C^1^Dln9‘  N0RSAR  and  ALPA  long-period  array  data  were 
not  included  because  of  program  recovery  problems. 

Vn^rnLnfCt°rS  °n  flots  are  millimicrons  at  1 Hz  (not  corrected  for 
instrument  response)  with  the  exception  of  LASA  and  NORSAR  short- 
period  plots.  LASA  SP  scaling  factors  are  millimicrons  per  inch. 
Scaling  factors  are  not  reported  for  NORSAR  short  period. 


1< 


X 


Q 

O 


C.< 

U’ 

a 
z i 
o rr 
z 
f-  o 

< -J 

H 

Z 

UJ 

Z 

3 Q 
Qi  O 
H ~ 
to  a: 
z w 
<— > a. 

i 

H 

a: 

O 

to 


o 

o 

in 

H 

hO 


<U 

c 

o 

z 


> s 

H 

A 

x !© 

U-*  © 

o © 

o 

< u 

o o 

< u 

o © 

o © 

*-h  rj 

o 

Ln  o 

r-H  r j 

m o 

*-h  r j 

#-h  r 1 

r » r j 

o 

o o 

rj  rj 

o o 

r^J  r i 

^ 1 ^ 1 

mJ 

© 

Ln  r- 

-4  —J 

Ln  r 

— J —3 

t . ) , ) 

to  to 

rO 

r oo 

to  to 

r oo 

to  to 

to  to. 

tO 

US 


o Ln  o 

OCH  o 

rr  m o 

or-  o 

rO 

CO 

u: 


o 

to 


o 

rO 

00 


o 

r H 

to 


o 

rO 


oo 


ro 

x 


o r: 

x:  c 

o 

O 

C *-< 

O '/, 


O 

O 4->  ~ 


'/,  c o 
'/,  x. 
r; 


r/,  • ~ 
— — E 


v. 

> c/,~3 


Z 

o 

E— 

C- 

t— t 

az 

U 

w 

uj 

a 

z 

o 

F- 

< 

H 

to 


z 

o to 
►-<  oz 


H UJ 

< f— 

> w 
UJ  Z 
j 
UJ 


•t 

o 

T 

fO 

Ct 

sC 

rO 

Psl 

r-H 

r 

© 

m 

•© 

Ln 

Ct 

r- 

r j 

ro 

ro 

CO 

c *- 

^ L)  Z 
re  o E 

(A  t i 

*->  *->  re 

c c 

O O V. 

E t»  ••* 
3 t*r 

U ' — ' 4-< 


to 

UJ 

H 

< to 
z u 

>->  UJ 
Q to 
a; 

O z 
O Z 
u 

u 

UJ  UJ 
H Q 


(A,  re  o 

C *J 
•-  C5 


Z 3C 

Z 2C 

Z 2: 

Z 2c 

Z 2c 

Z UJ 

Z 2c 

Z 2i 

*-H 

"3  -3 
O 

o o 

*T  LO 

o o 

C C5 

o o 

t in 

0 

0 

C3  C 

r3 

*"H  U 

a c 

Ci  VC 
O to 

-h  ro 

*-H 

oo  r- 

LO  ^ 

CA  O 
*-h  r | 

m cr. 
*T  C 

m a 
rj  lo 

© © 
rj  rj 

^ r i 
-r  © 

T3 

rt 

u 

u o 
o 

«r* 

in  «-r 
i-o  in 

A 4 c 
in  in 

r-H  ro 

a.  a* 

O LO 

cr.  cr. 

-r 

o c 
m «t 

^ 00 
*T  lO 

o 

u- 
E-  O 
E u 

65 

147 

LO  It 

to  oo 
o 

38 
07  9 

46 

106 

C f' 

-r  c 
o 

sC  •— 1 1 

o 

© rO 
lO  Q-, 
© 

© rO 

of  t 

on  c 
i s 

to 


1 


•> 

• H 

o 

C 

z 

*"H 

rH 

o 

r-H 

o 

• oc 

• 

K- 

» ^ 

Cl 

c ^ 

m 

H 

rt 

> 

1/1 

•rH  • fH 

&£  PJ 

< 

r 

l/i 

C C 

U 

u 

c 

11 

re 

o 

i r> 

• H 

c 

c ^ 

i— i t-> 

-J 

rt 

Z 

c 

Xi 

—<  c 

u 

C 

^ O 

.M  O 

< 

2! 

H 

u.  ^ 

OQ  Z 

o 


- 

* 

•* 

Cl 

o 

c 

Vh 

u.  o 

MM 

o 

O X 

re  ■-* 

+J  o 

r-H  C5 

-J  u 

Ci  c 

c 

-*  s 

re 

o 

3 

o u 

tj  *-> 

u^ 

° J2 

^ o 

Cl  c 

J=  3 

Ui  Z 

ac  O 

C 33  "J 
O Ci  O 
— t.  E 
*J  R U 

re  x o 

CO  U 

O LA,  o 


(-  + I 

o 

o 

o c 


(O  ' 


O 


UJ  UJ 
H Q 

< 

o 

% 

< 

u 

o; 

< 

to 

ON 

u. 

X 

•-•  O 

Cu 

to 

1 

to 

1 

ac 

i 

r j 

to  t_> 

-J 

Cu 

z 

< 

z 

O 

■uz 

< 

tj 

uu 

_J 

31 

z 

a : 

--  - ■■  ..  --■  ..  ' - 


o 

z 


V 


I 


I 


Ltl 


HYPOCENTER  DETERMINATION 


INPUT  FOF  EVENT  15  AUG  75 

07 : 2 e : 28 . 0 55.000N  167.000E  OKU. 


FESIDUALS 

DIST. 

AZ. 

STA. 

AFFIVAL 

CALC 

FEST 

PEST 

REST 

WH2YK 

07 

34 

32.4 

0.0 

-0.  1 

30.  6 

54.7 

LAC 

07 

37 

28.5 

0.1 

-0.0 

52.  1 

60.  5 

FK-CN 

07 

37 

51.0 

-0.2 

-0.  1 

55.2 

49.  7 

NAO 

07 

38 

47.7 

-0.0 

-0.1 

63.  5 

347.  U 

HN-HE 

07 

39 

25.6 

-0.1 

0.1 

65.  3 

37.6 

CPO 

07 

39 

33.8 

-0.5 

-0 . 5 

70.  7 

55.  6 

FN-HV 

07 

39 

37.4 

0.6 

0.7 

71.  1 

49.6 

67  KEFFIN  TFAVEL  TIME  TA3LES 


CFIGIN  IAT.  LCNG.  DEPTH  (KH) 
07:28:06.6  54.294N  167.086F  -61.  CALC 
07:28:17.6  5«.536N  167.263E  0.  FEET 


SDV  IT  STA 
0.3  7 ^ 

0.3  3 7 


CALC 
1 . 0 
0 . 5 

0 0.  0 1 


0 0.  0 0 

0 . 0 
0 . 0 


FEST 
1 . 0 
0 . c 
0 0.  0 1 


0 0.  0 0 

0 . 0 
0 . 0 


CHI 2 CCVEFAGE  ELLIPSE;  95  FEF  CENT  CONF.. LEVEL,  SDV=  1.03 
HAJOF  160. 4KH.  MINOR  39.0KN.  A2=  15  APE  A = 19672  SO. KM. 


3< 


FEST 


DATA  SUMMARY 


INPUT  FOF  EVENT 


15  AUG  75 


07:28:28 

.0 

55.000N  167.000E 

0 KH. 

AFFTVAL 

HAGNITUDE 

STA.  _£HASE 

mi 

-IIST. 

,_PEF 

a/:. 

- fll  _ 

HS 

DIF  DIST 

SH2YK 

EP 

07  39 

32.9 

SPZ 

0.9 

115. 

5.  92 

30.6 

I A C H 

EP 

07  37 

28.5 

SAE 

1.6 

1 0 9 1 . 

6.69 

52.1 

FK-CN 

EP 

07  37 

51.0 

SPZ 

0.8 

137. 

5.  69 

55.2 

NAC 

EP 

07  38 

97.7 

AE 

1.9 

953. 

:.3o 

63.5 

HN-HE 

EP 

07  39 

25.6 

SPZ 

0.7 

27. 

5.10 

69.3 

HN-HE 

IQ 

08  Cfc 

32.0 

LPF 

21.0 

9999. 

HN-HE 

LF 

08  13 

18.0 

LPZ 

19.0 

9855  . 

6.65 

69.3 

CPC 

EP 

07  39 

33.8 

SPZ 

1.6 

638. 

6.90 

70.7 

FN-HV 

EP 

07  39 

37.9 

SPZ 

0.7 

95. 

5.  25 

71.1 

CPIGI 

N 

IAT. 

LONG. 

DEPTH  (KH) 

HAG  SDV  STA 

LPHAG  LPSDV 

07*28 

: 06. 6 

5U.29UN  167 

. 086E 

0. 

CALC 

5.  69  0. 

55 

6 

6. 6C****»* 

07:28 

: 1 7. 6 

59.536N  167 

.263F 

0. 

PEST 

5.69  0. 

C C 

6 

6. 65****** 

LAC  NOT  USED  IN  CALC  PUN  SP  AVG.  HAG. 

I AO  NOT  USED  IN  PEST  PUN  SP  AVG.  HAG. 


LAO  NOT  USED  IN  SP  AVERAGE  MAGNITUDE  CALCULATION  BECAUSE  ITS  MAGNI- 
TUDE EXCEEDED  THE  SDV  PARAMETERS  OF  THE  HYPOCENTER  PROGRAM. 


4< 


WH2YK  15  AUG  75 


07  35  00 


10  SEC 


10  SEC 


LASA  INFINITE  VELOCITY  SUBARRAY  SUMS  15  AUG  75 

07:37:21. S . I 


07:37:00  4 


EPX  NO 
□ 1ST  - 


NORSAR  EVENT  FILE  1975 

1H100  ARP.  7.30.H8.9  5^.  7N  167. 6E  5.7MB 

63.H  flZI  - 1H.8  AMP  - 113.9  PER  = 1.2 


AUG  15 

33KM 


5 SECOND' 


AB 


im.  f\m 


12< 


1 MIN 


